Ks. STANISŁAW 


CZEKAJ 


SZAMBELAN OJCA ŚW., DŁUGOLETNI 
KATECHETA W SKAWINIE 


ZAOPATRZONY ŚW. SAKRAMENTAMI, 
ZMARŁ DNIA 9 MAJA 1973 R., MAJĄC LAT 86. 


WYPROWADZENIE DO KOŚCIOŁA WE CZWAR- 
TEK DNIA 10 BM. O GODZINIE 16. 


POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK DNIA 11 BM. 
O GODZINIE 10 W SKAWINIE. 


ZAWIADAMIAJA: 
KSIEZA, RODZINA 1 PARAFIANIE 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 D. Z. 4165/73 — 30 


Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-67 


